29 Un objet, disposé perpendiculairement à l’axe principale, se trouve à 

- 75 cm d’un miroir concave de 25 cm de distance focale. Au foyer du 

miroir sphérique, on place un petit miroir plan, la face réfléchissante 
tournée vers le miroir sphérique. www.ecoies-rdc.net 



